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भाग - सन्म 4 

(PART 1 - SECTION 4] 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध मधिसूचनाएं जिसमें कि आवेश, विज्ञापन और 

सूचनाएं सम्मिलित है 
Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and 

Notices lasuod by Statutory Bodies ) 


भारतीय रिज़र्व बैंक 
केन्द्रीय कार्यालय 

शहरी बैंक विभाग 
" दि पाड" विश्व व्यापार केन्द्र 
बम्बई: 400 005, दिनांक 13 जून 1988 

संदर्भ सं० यू०बी०डी०- 85/ ए- 18- 85/ 86 - बैंककारी 
विनियमन अधिनियम , 1949 की गरा 56 के खण्ड ( यक ) के 
साथ पठित धारा 36क की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में 
भारतीय रिजन बैंक एसद्वारा , यह अधिसूचित करता है कि 
निम्नलिखित वतनभोगी कर्मचारियों की समिति उक्त प्रवि 
नियम के अर्थ के अन्तर्गत अब सहकारी बैंक नहीं रह गयी 


भारतीय स्टेट बैंक 

केन्द्रीय कार्यालय 
बम्बई , दिनांक 7 जन , 1986 

सूचना 
संख्या एस० बी०डी० 00 1807 --- भारतीय स्टेट बैंक ( सम 
नषंगी बैकः) अधिनियम , 1959 की धारा 29 ( 1 ) के अनुसार 

भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैया पार पटियाला के निदेशक 
बोर्ड से विचार विमर्श परने के पश्चात , तथा भारतीय रिजर्व 
ब की स्वीकृति से श्री एन० राय को दिनांक 27 मई , 1986 
से 29 फरवरी , 1988 तक के लिए ( दोनों दिन सम्मिलित ) 
स्टेट बैंक ग्राफ पटियाला के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियक्त 
किया है । 

डी० एन० घोष , 

अध्यक्ष 


समिति का नाम 


राज्य 


महा राष्ट्र 


स्वास्तिक टंक्मटाइल मिल्स एम्पलाइज 
को - प्रापरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिo, 
ईपन , दाम्बे रोड, 
र , बम्बई- 400071 


NTROLLELOFPUBLICA 


-us - 1A 


भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान 

वालकत्ता , दिनांक 19मई, 1986 
सं० 3 ई० सी०ए० ( 8 )/ 1/ 86- 87- इस संस्थान की 
अधिसूचना नं० 4 ई०सी०ए०/ 1/9/ 9/ 78. 79, दिनांक 
14-12- 78, 3 ई०सी०ए०/ 4/ 9/ 82-83, दिनांक: 31- 3 -83, 


टी० के ० के० भागवन 
मुख्य अविवारी 

(1173) 


15- 129 01 / 86 
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[ भाग III - बड 4 


4ई०सी०ए० / 1 / 4/ 77 - 78, दिनांक 18- 2- 78 के सन्दर्भ में 
चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम , 1964 के विनियम 18 के 
अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त 
विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने 
अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः 

उनके मागे दी गई तिथि से स्थासि कार दिया है । 
- - - - - - - -- - - - - - -- -- - - - - 
. ० सदस्यता नाम एवं पता 

दिनांक 
संस्था 


है जिससे उक्त विनियम 9 - क तथा प्रसाम कर्मचारी राज्य 
बीमा नियम , 1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ प्रासाम राज्य 
के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमालिस व्यक्तियों के परिवारों 
पर लागू किया जायेगा । 
प्रर्थात् 

डिब्रूगढ़ जिले में माकुम मौजा में लीडो टाउन , तथा 
समकुजन के अन्तर्गस छाने वाले क्षेत्र गजस्व ग्राम । " 


, दिनांक 12 जून 1986 


__ 1. 


3840 


9- 4- 86 


- - 


- - 


श्री विमल कुमार बासु , 
सूट - सी , 
- 1 , अश्विनी. दत्तरोडा , 
कलकत्ता -700029 
श्री तरूण कुमार दास , 
मट्रोपोलिटन हाउसिंग , 
केरल साऊथ रोड , 
कालकत्ता - 700039 


सं० एन - 15/13/12/1/ 86/यो०एवं वि० -- कर्मचारी राज्य 
बीमा ( सामान्य ) विनियम , 1950 के विनियम 95--वा के साथ 
पठित कर्मचारी राज्य बीमा अविनियम , 1948 ( 1948 का 
34 ) की धारा 46 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में 
महानिदेशक ने 16- 5- 1986 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की 
है जिससे उक्त विनियम 95 - क तथा राजस्थान कर्मचारी 
राज्य बीमा नियम , 1955 में निर्दिष्ट चिकित्साहितलाभ राजस्थान 
राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांदिरा व्यषियों के परिवारों 
पर लागू किये जायेगे । 


8775 


2 - 4 - 86 


3. 


16385 


श्री बागाबत चन्द्र बसक, 23- 4- 86 
32, बीउन रोड 
कलकत्ता - 700006 


शार० एल० चोपड़ा , 

सचिव 


थ 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 

नईदिल्ली, दिनांक 11 जून , 1986 
सं० एन - 15, 13/ 1/ 7/ 86 - यो० एवं वि - कर्मचारी राज्य 
बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के विनियम , 95 -क के 

त कर्मचारी राज्य बीमा अविनियम , 1948 ( 1948 
का34 ) को धारा 46 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रतसरण 
में महा निदेशक ने 16- 5 - 1986 ऐसा सारीख निश्चित की 
है जिससे उक्त विनियम 95-क , तथा प्रान्ध्र प्रदेश कर्मचारी 
गज्य बीमा ( चिकित्सा ) हितलाभ नियम , 1956 में निर्दिष्ट 
चिकित्सा हितलाभ प्रान्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित 
क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू होंगे . यानी: 

"चित्तूल जिले के रेनीगुटा राजस्व माडल में कोठापलेम के 
राजस्व ग्राम के अन्तर्गत प्राने वाले गुराव राजुमल्ली क्षेत्र । " 


अर्थात 

"चारों तरफ से निम्न प्रकार से घिरा हुआ बहरोड 
म्यनिसिपल कस्बा, इन्डस्ट्रियल एरिया, बहरोड, जिला 
अलवर । 
उत्तर में : राजस्व ग्राम दहामी, रिवाली एवं मंचाल । 
पूर्व में : रामस्व ग्राम जागवास एवं किलानपुरा । 
दक्षिण में : राजस्व ग्राम गोकुलपुर, खेड़की एवं खरखड़ा 

और ; 
पश्चिम में : राजस्व ग्राम हमीदपुर एवं नारडा-कलान । 

संख्या : एन० 15/ 13/12/ 2/ 86 यो० एवं वि० - - 
कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य ) विनियम , 1950 के विनियम 
95- क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 46 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 6 - 5 - 86 ऐसी 
तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 9 5- क 
तथा राजस्थान कर्मचारी राज्य बीमा नियम , 1955 में 
निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ सजस्थान राज्य के निम्नलिखित 
क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागु किये 
जायेगे । 
अर्थात् 

जिला उदयपुर तहसील गिरवा के राजस्व ग्राम भवाना , 
सुखेर अम्बेरी, बेदला चिकलावास लीयारा और भर के 
अन्तर्गत पाने वाले क्षेत्र । " 


दिनांक 12 जून , 1986 
सं० एन० 15/13/2/5/ 75-यो० एवं वि० - कर्मचारी राज्य 
बीमा ( सामान्य ) विनियम , 1950 के विनियम 95- क के साथ 
पलिस कर्मचारी राज्य बीमाप्रधिनियम 1948 ( 1948 का 34 ) 
की धारा 46 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में 
महानिदेशक ने 1- 6-1986 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की 


एम . सुम्बा राव 
निदेशक ( योजना एवं विकास ) 


भाग II] - ण्ड 41 
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छावनी बोर्ड , शिलांग छावनी , मेघालय 
शिलांग छावनी में मोटरयानों पर पथकर वाविरोपण 

शिलांग छावनी , दिनांय. 1986 
का० नि०मा० सं० 4- 24/ 2/ 1 / सी० - -शिलांग छावनी 
की परिसीमानों के भीतर प्रवेश करने वाले मोटरयानों पर 
पथवार के अधिरोपण और उदग्रहण की बाबत प्रस्तावों का 
एक प्रारूप छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
की बाग 61 की प्रापेक्षानुमार छावनी बोर्ड की सूचना 
सं० 4 - 21/ 2/ 1/ सी , दिनानः 27 सितम्बर, 1985 के साथ 
प्रकाशित किया गया था जिसमे 26 अक्तूबर , 1985 के 
क्षेप और मझाव मांगे गए थे । 

और उक्त सूचना 27 सितम्बर 1985 को छावनी सूचना 
पटल पर लगाई गई थी । 

और यथाविनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व जनमा से प्राप्त सभी 
माक्षपों और क्षानों पर छावनी बोर्ड शिलांग द्वारा सम्पर्क 
रूप से विचार कर लिया गया है 

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम , की धारा 63 के 
अधीन सार्वजनिक सूचना में प्रस्तावित पथवार अधिरोपित मारने 
के लिए बोर्ड को प्राधिकृत किया है । 

अतः अबशिलांग छावनी बोर्ड, उक्त अधिनियम, की धाग 
60 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की 
पूर्व मंजरी से एक सितम्बर , 1986 से शिलांग छावनी की 
परिसीमाओं के भीतर प्रवेश करने वाले मोटरयानों पर इसके 
नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर और छूटों के प्रवीन रहते हुए 
पथकर अधिरोपित करती हैं : 


रु० 
( ख ) मेघालय राज्य के भीतर चलने वाले 500 

भारी यान । 
( ग ) अन्तराज्यिक अनुज्ञापन्न वाले हल्के यान 5 . 00 
( घ ) मेघालय राज्य के भीतर चलने वाले हल्के 3 . 00 

यान । 
( ड ) ट्रेलरों सहित या उनके बिना ट्रैक्टर . 
( क ) भार सहिम 

3 00 
( ख ) भार के बिना 

100 
परन्त उपस पथकर निम्नलिखित प्रकार के यानों पर ग्रहीस 
नहीं किया जायगा - - 

( क ) सभी सैनिक यान 
( ख ) एम्बुलेंस यान 
( ग निजी यात्री का 
( घ ) अग्नि सेवा यान 
(ङ ) सभी स्थानीय टेक्मियां 
( च ) शिलांग नगर की बसें , ऐसी बसों को छोड़करजिनको 

निजी व्यक्तियों द्वारा भाले पर लिया जाता है या को 

कारोबार के लिए प्रयोग में लाई जाती है । 
( छ) राज्य और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन सभी 

मोटर यान । 
( ज ) व.षि संक्रियानों के लिए उपषोग में होने वाले भार सहित 

या उनके बिना ट्रेक्टर । 


रु० 


( क ) अन्तर्राज्यिक ( क्षेत्रीय ) राष्ट्रिक अनुज्ञा 10. 00 

पत्र वाले भारी यान । 


के० प्रार . नायर 
छावनी कार्यपालक अधिकारी, शिलांग 


RESERVE BANK OF INDIA 

CENTRAL OFFICE 
URBAN BANKS DEPARTMENT 
" THE ARCADE ", WORLD TRADE CENTRE 


STATE BANK OF INDIA 

CENTRAL OFFICE 
Bombay, the 7th June 1986 

NOTICE 
No . SBD 00 /807.- - In terms of Section 29 ( 1 ) of the State 
Bank of India ( Subsidiary Banks ) Act, 1959, the State Banki 
of India , after consulting the Board of Directors in the State 
Bank of Patiala and with the approval of theR ive Bank 
of India , have appointed Shri N . Roy as Managing Director 

of the State Bank of Patiala As from 27th May 1986 to 29th 
__ February 1988 ( both days inclusive ) , 

D . N . GHOSH 

Chairman 


Bombay - 400005 , the 13th June 1986 


No. URD . BR. 85 / A. 18 -85 / 86. -- In pursuance of Sub -sec . 
tion ( 2 ) of Section 36A read with clause ( za ) of Section 
56 of the Banking Rogulation Act, 1949 the Reserve Bank 
of India hereby notific s thut the following salary earners 
society has ceased to be a co -operative bank within the mean 
ing of the said Act. 


Name of the bank 


State 


Maharashtra 


Swastik Textile Mills Employees 
Co - operative Credit Society Ltd , 
Sion Trombay Road 
Chembur 
Bombay - 400071 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS 

OF INDIA 
Calcutta -700 071 , the 19th May 1986 

( CHARTERED ACCOUNTANTS ) 
NO. 3 ECA (5)( 1)/86 – 87 – With reforence to this Institute s 
Notification Nos. 4 ECA/ 1/9/ 9/ 78-79 , 3 ECA/ 4/ 11 /82 -83 
and 4 ECA/1/ 4/ 77 -78 dated 14- 12 -78, 31 -3-83 and 18- 2-78 
it is hereby notified in pursuance of regulation 18 of the Char 
tered Accountants regulations, 1964, that in exercise of the 


T , K . K . BHAGAVAT 

Chief Ollicer 
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(Part UI - SEC . 4 


In East by : Revenue villages Jagwas and Kilanpura . 
In South by : Revenuç villages Gokulpur, Khedki end 

Kharkhara and 
In West by : Revenue villages Haimdpur and Nareda 

Kalan . 


1 . 


powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations , 
the Council of the Institute of r to red Accountants of India 
has restored to thọ Register of Members the names of tho 
following member s with effect from the date s mentioned against 
their names 3 
S . Mombor Namç and Address 

Date 
No. ship 

Number 
3840 Shri Bimal Kumar Basu , 9 -4 - 86 

ACA , 
Suito- c , 
1 , Aswini Dutt Road , 

Calcutta - 700029. 
8775 Shri Tarun Kumar Das, FCA , 2 -4 -86 

Mottopolitan Housing , 
Canal South Road , 

Calcutta -700039 . 
3 . 16385 Shri Bhagabat Chandra Basak , 23 - 4 - 86 

АСА , 
32 , Boadon Row , 
Citeutta - 700996 


No, N . 15 / 13 / 12 /2 / 86 - P & D . - In pursuance of powers con 
ferred by Section 46 ( 2 ) of the Employecs State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , read with Regulation 95- A of thc 
Employeos State Insuranco (General) Regulations , 1950, the 
the Director General has fixed thc 16 - 5 - 86 as the date from 
which the medical benefits as laid down in the said Regula 
tion 95- A and the Rajasthan Employees Statc Insurance 
(Medical Benefit ) Rules , 1955, shall be extended to the 
families of insured persons in the following arca in the State 
of Rajasthan namely : 


" Area comprising revenue villages of Bhuwana, Sukberg 
Amberi, Bedla , Chikalwes Loyara and Jhoor in Gilwa 
Tehsil Udaipur District," 

M . SUBBA RAO , 
Director ( Plg . & Dev . ) , 


R .L . CHOPRA , Secy. 


CANTONMENT BOARD , SHILLONG CANTONMENT. 

MEGHALAYA 
Shillong Cantonment, the 

1986 
IMPOSITION OF TOLL ON MOTOR VEHICLES IN 

SHILLONG CANTONMENT 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

New Delhi, the 11th June 1986 
No . N . 15 / 13 / 1 / 7 / 86 - P & D . - In pursuance of powers con 
ferred by Section 46 ( 2 ) of the Fmployees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , read with Regulation 95 - A of the 
Employces Stutc Insurance (General ) Regulations, 1950, the 
Director General bas fixed the 16 - 5 - 1986 as the date from 
which the medical benefits as laid down in the said Regula 
tion 95 - A and the Andhra Pradesh Employees Statc Insurance 
(Medical Benefit ) Rules , 1955 , shall be extended to tho fami 
lics of insured persons in the following area in the State of 
Andhra Pradesh namely 

" The arca Guruvarajupalli within the revenue village of 
Kotharulem in Renigunta Revenue Mandal of Chittoor 
District," 


S . R . O . No. 4 -24 / 2 / 1 / C . - Wheicas draft of proposals to 
impose and levy of a toll on motor ychicles entering with 
In the limits of Shillong Cantonment was published with 
Cantonment Board s Noticc No. 4 - 24 / 2 / 1 / C , datod , the 27th 
September , 1985 , as required by section 61 of the Canton 
ments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) for inviting objections and sug 
gestions till 26th October, 1985 ; 

AND WHEREAS the said notice was put on the Canton 
ment Notice bourd on the 27th September , 1985; 


AND WHEREAS all the objections and suggestions receiv 
ed from the public on or before the date so specified havo 
been duly considered by the Cantonment Board Shillong ; 


AND WHEREAS the Cential Government have under sec 
tion 63 of the said Act authorised the Board to impose the 
toll as proposed in the public notice ; 


New Delhi, the 12th June 1986 
No. N - 15 / 13 /2 / 5 / 75 - P & D . - In pursuance of powers con 
cerned by Soction 46 ( 2 ) of the Employees State Insurwice 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , read with rogulation 95 - A of the 
Employees State Insurance ( General) Regulations , 1950 , the 
Director General has fixed the 1st June, 1986 as the date 
from which the medical benefits as laid down in the said 
Regulation 95 - A and the Asian Employees Statc Insurance 
(Medical Benefit ) Rules, 1958, shall be extended to the 
families of insured persons in the following area in the State 
of Assuni namely : 


NOW , THEREFORE , in cxcrcise of the powers conferred 
by section 60 of the said Act, the Shillong Cantonment Board , 
with the previous sanction of the Central Government hereby 
imposes with cffect from 1st September, 1986 a toll Oni motor 
vehicles entering within the limits of Shillong Cantonment 
at the rates and subject to the excmptions specified heie 
under : 


" The arcas /Revenue village comprising Ledo Town and 
Samukjan in Makum Mauza in the District of 
Dibrugarh ." 


No. N . 15 / 13 / 12 / 1 / 86 - P & D .- - In pursuance of powers con 
ferred by Section 46 ( 2 ) of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ), read with Regulation 95- A of the 
Employees State Insurance (General ) Regulations, 1950 , the 
Director General has fixed the 16 - 5 - 36 as the date from 
which the medical benefits as laid down in the said Regula 
tion 95- A and the Rajasthan Employees State Insurance 
(Medical Bcnefit ) Rules, 1955, shall be extended to the fami 
lies of insured persons in the following area in the State of 
Rajasthan namely : 


( 2 ) Heavy vehicles having Inter- State / 
Zonal / National Permits 

- Rs, 10 .00 
(b ) Heavy vehicles plying within the 
State of Meghalaya 

-- -Rs. 5.00 
(c ) Light vehicles having Inter- State 
Permits 

- Rs . 5.00 
(d ) Light vehicles plying within the 

State of Meghalaya — Rs. 3.00 
( c ) Tractor with or without Trailois : 

(a ) With load — Rs. 3.00 

(b ) Without load - Rs. 1.00 
Provided that the said toll shall not be levied on the 
following types of vehicles :-- - 

(a ) All Military Vehicles. 
(b ) Ambulance Vehicles. 


Municipal Town Bebror, Behror Industrial Area , Distt. 
Alwur bounded : 


Revenue 
Manchal, 


villages 


Dabami, Riwali and 
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" On Page 263 at Sr. No. 11 the Clauso XXVII should be 
read 28 Clause XXII." 


P . P . SHASTRI 
Managor ( P & R ) 


( 0 ) Privato Pawangor Can . 
(d ) Firo Sorvico Vohiclos . 
(0 ) All local Toxia. 
( 1 ) Shillong City Buses except much busca as are hired 

by pelvato partiou or used for businou 
(*) All motor vobicle owned by the Stalo and Contral 

Govornmonts . 
(t ) Tractor with or without loads wood for the agri 

oultural oporation , 
DG , DE , Milo , of Dot., Now Dolbi Filo No. 53 /21 /C / 


Bombay , tho 13th Juno 1986 

Suspension of sales under 
Childron s Gift Plan , 1970 


SI - K . R . NAIR 
Cantonmont Executive Offi.cor, Shillong 


No. UTDPD / 354 / P & R -3 Vol. VI / 85-86 . Tho suspension 
of salou uador the Children s Got Plan 1970 which was 
approved by tho Board of Trustees at its mocting hold om 
Juno 4 , 1986 lo published below for information : 


UNT TRUST OF INDIA 
Bombay, the 6th June 1986 

CORRIGENDA 
Growing Income Unit Schomo, 1986 

(Cumulativo and Noa -cumulativo ) 
No . UT/ 535 / DPD ( P & R ) 89 /Vol. IV / 85 -86 . — The following 
comootion in our notification No. UT /DPD ( P & R ) 89 / Vol . 
AV /85 -86 datod February 1986 published in tho Gazetto of 
ndia ( Part II Section 4 ) dated 15th March , 1986 on pages 
02 and 263 Lo publlahod horo below for information : 


" The sales under Children s Gift Plan 1970 will be suf 
pended from July 1, 1986 (June 1986 being a period of 
books closure ) . However , other transactions such as TC 
investmont of dividend , ropurchases or transfers to Unit 
Schomo 1964 (Proper ) etc . on maturity will be allowed and 
continued ( except when the registers aro closed ) till the last 
momber of the Children s Gift Plan 1970 leavos the said 
plan on maturity ." 


A . P . KURIAN 
Chief Goneral Manager 
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